Geloso - Preamplificatore stereofonico mod. G 235 HF 



II preamplificatore a doppio canale G 235- 
HF utllizza quattro valvole e preclsameate 
tre 12AX7 (ECCB3) (doppi triocli a basso li- 
vello dl rumore) ampllflcatrici. seguite da 
una 12AT7 (ECC81) (doppio triodo) per rea- 
lizzare l’uscita catodica a media impedenra 
del segnali da lnviare all’ampllflcatore di pa 
tenza G 236-HF. 

I controlll souo: 

Selcttore din^resno . 8erve a collegare al- 
1’entrata del preamplificatore 1 vari trasdut- 
tori elencati sul pannello. a sinistra (vedi fl- 
gura). 

E’ costltuito da un cornmutatore a cinque 
poslzionl, una sezio’ne del quale provvede a 
cortocircuitare tuttl i trasduttorl collegati, sal¬ 
vo quello lmplegato: accorgimento necessario 
per evitare ronzio. Nella commutazione. 11 
comando dl volume deve essere portato a 
zero. 

Volume - Varia contemporaneamente la 
ampliflcazlone di entrambi i canali. compen- 
sando ai bassi livelli la diminulta percezione 


delle note basse da patte deLi'orecchio umano. 

Bassi - Esalta od attenua Je frequenze 
basse da + 10 a —18 dB (a 50 Hz). 

Alti - Esalta od attenua le frequenze alte 
da + 16 a —12 dB (a 10.000 Hz). 

Filtro Bassi - Cunsente dl ellmlnarc un 
eventualc rombo a frequenza molto bassa cau- 
sato da vlbrazloni del motorlno gtradischi o 
rumorl di fondo del solco del disco od altre 
cause esterne. II relativo interruttore include 
un circuito di filtro avente una curva caratte- 
rlstica a fronte molto ripido sopra i 20 Hz, 
In modo da attenuare fortemente tutte lc fre¬ 
quenze inferiori. 

Riproduzione « Stereofonica. Monoaurale » - 
Serve a collegare In parallelo. nella posizione 
« monoaurale », i due canali di ampliflcazlone. 
La posizione « stereofonica » deve essere im- 
piegata per l'ascolto di dischi di qualsiasl 
tipo o di nastri magneticl stereofonici. 

Interruttorc generate e lampada spla - Per 
l inserzione e dlsinserzione (e relativo con- 
trollo vislvo) di tutto lamphficatore. 



Disegno scbematico doll* parti component! un implant o stereofonico: al centro l'ampiiiicalore G 235-HF/ 
G 236 HF al quale sono collegatl in uscita i due gruppi di altoparlanti per la riproduzione del due 
canali sonori; ai rari Ingress! poesono venlxe conneasi. oltre al complcgpo fonogralico stereofonico ed 
a 1 reglstratore magnetico stereofonico. cmrh e un sintonizzatore radio, un telorisoro (canale suono), ed un 
complesso fono ed un reglstratore magnetico monoaurali. 



























Pannello di cotnando del preani 
plificalore G 235 HF. 


Visla posteriore del preampliiicalo- 
re G 235-HF. A sinistra gll attacchl 
per l cavi di collegamento con 
l'ampliUcatore di potenza; a dcatra 
le cinquo proso di Inqresso. 



CIRCUITO ELETTHICO 

Le particolaritA del circuito sono chlara- 
mente rllcvabili dallo schema elettrico: ha¬ 
sten! qui far nolare gll accorglmentl che 
hanno consentlto di realizzare ua rappor- 
to segnale/dlsturbo molto elevato. Le tre 
valvote 12AX7 hanno 1 filament! alimentati 
In c.c.: le schermature sono molto accurate; 
i «puntl dl massau razionalmence sceltl. 

Le prese dl ingresso per i varl uasduttori 
sono Illustrate nella flgura qui accanto; di 
esse quelle contrassegnate «I» si riferiscono 
al canale dl ampliflcazione sempre in funzio- 
ne Cfunzionamento in « Monoaurale »). 

Per ottenere una unlforme regolazlone dei 
due ampllflcatorl, con comandl slngoli, 6 stato 
fatto mo nel O 235-HF di potenziometri dop- 
pl di alta precisione. lc cul due sezioni hanno 
reststenze perfettamente uguali fra loro in 
ogni poslzione del cursorc. 

Non vl sono problem! di ventilazione. per- 
ch6 11 calore svlluppato dalle valvole e mlnl- 
mo: ci permette di installare 11 G 235-HF in 


qualsiasl mobile chiuso; se ne consiglia co- 
munque la sistemaztone in luogo viclno all’a- 
scoltatore, in modo da potere apportare ritoc- 
chi eventual! at comandl senza necessity di 
spostarsi. 

Per facllitame il montagglo rlportiamo qui 
le dlmensloni dl lngombro e la distanza fra 
1 fori di Qssaggio del pannello. 

I due cavl di collegamento coll’ampllflcatore 
dl potenza sono lunghl circa m 2; la esatta 
conncssione di essi e indicate sulla targhetta 
flssata sul dietro del G 235-HF c qui rlportata 
a pag 8 

Per l’uso si legga quanto e detto a propo¬ 
se to del G 382, desciitto alllnlzlo. 
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G 235 - TAB ELLA DELLE TENSION! 
misurate con vollmetro 20.000 chra/rolt 


VALVOLA 

FUNZICNE 

PIEDINl ZOCCOLO 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

t 

ECC83 (1°) 

Ampllf. BF 

65 V 
CC 

— 


0 

12 V 
CC 

65 V 
CC 

— 

— 

— 

ECC83 (2°) 

Ampiif. BF 

150 V 
CC 

— 

125.V 

CC 

12 V 
CC 

24 V 
CC 

150 V 
CC 

— 

1,25 V 
CC 

— 

ECC83 (3°) 

Amplif. BF 

165 V 
CC 

— 

1,4 V 
CC 

24 V 
CC 

-36 V 
CC 

165 V 
CC 

— 

1,4 V 
CC 

— 

ECC81 

Ampllf. BF 

240 V 
CC 

— 

24 V 
CC 

0 

0 

240 V 
CC 

— 

24 V 
CC 

6,3 V 
CA 

lo Condensatore elettrolltico M. 

4025 =. 

176 V 

— 2o Condensatore elettrolltico N. 4025 = 100 V 











